جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1195 رقم الصفحة من 1 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : ثانوية الخوارزمي الاهلية للبنين 
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| 1421911195023 | محمد ازهر عودةشقي | 37 | 33 | 35 | 0050| 





2 ]| 1421911195012 | عبد الرزاق جاسم عبد الرزاق يوسف |41 53 1 
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4 | 1421911195024 | محمد اسعد خضير محمود 87 90 98 76 ناجح 351 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1195 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : ثانوية الخوارزمي الاهلية للبنين 














| 1421911195025 | محمد اسماعيل عبد الواحد جلوب ___ | 31 | 35 | 39 | 50 __ 
| 1421911195026 _| محمد رعد حميد عيود 000000 | 30 | 34 | 31 | 26 __ 
| 1421911195027 _| محمد زياد عبد عون كامل | 50 | 50 | 38 | 44 | مل 
| 1421911195028_| محمد على جبار عبد ااا | 52 | 50 | 4 | 55 | مسل 
| 1421911195029_| مصطفى حبيب محسن حبيب اا | 64 | 85 | 50 | 56 | ااج 
| 1421911195030 _| مصطفى علي نوري عيدان 0 |0 50 | 30 | 33 | 60 | مىل 
| 1421911195031 _| يونس وائل قاسم محمد ___ | 50 | 86 | 29 | 50 | مل 
ب 














سبون | النسبة المئوية 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


